ZDZISLAW 


FILIFKIEWICZ 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIO I BRAT 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK WSS „SPOŁEM”, B. OLIMPIJCZYK „CRACOVII, CZŁONEK RADY 
SENIORÓW „CRACOVII”, ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


ur. 21 czerwca 1916 r. w Krakowie, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 27 kwietnia 1983 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 2 maja br. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA I RODZINA. 


Nabożeńsiwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 2 maja br. o godzinie 9.00 w kościele paraf. S.S. Norbertanek. 


